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Subsidieregeling EHBO-verenigingen 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam; 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een adequate dienstverlening 
zodra eerste hulp bij ongelukken noodzakelijk is; 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2015; 
besluit 

vast te stellen de volgende regeling: 

Subsidieregeling EHBO-verenigingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2015; 

b. vereniging: een plaatselijke, in de gemeente Werkendam gevestigde afdeling van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging EHBO; 

c. gediplomeerde leden: in de gemeente Werkendam wonende leden, die op de peildatum in het 
bezit zijn van een geldig EHBO-diploma; 

d. AED gecertificeerd leden: in de gemeente Werkendam wonende leden, die op de peildatum in 
het bezit zijn van een geldig AED-certificaat; 

e. peildatum: 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het subsidiejaar. 


Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het uitvoeren van alle activiteiten die 
de vereniging ter realisatie van haar doelstelling noodzakelijk vindt. Vooral les en oefening ter vergroting 
van de kennis en vaardigheden op het terrein van verlening van eerste hulp bij ongelukken. 

Artikel 3 Doelgroep 

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die aan de volgende 
voorschriften voldoen: 

a. de vereniging realiseert jaarlijks een programma van activiteiten gericht op het mogelijk maken 
van een efficiënte en adequate hulpverlening bij ongelukken; 

b. de instructeur dient over een zodanige mate van deskundigheid te beschikken dat de kwaliteit 
van de activiteiten gewaarborgd is. 


Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden 
en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de omschreven activiteiten. 

Artikel 5 Berekening van de subsidie 

Het subsidie wordt berekend op basis van 

a. een vast bedrag per vereniging van € 1.008,00 (norm 2016) 

b. een bijdrage per gediplomeerd lid van € 11,00 (norm 2016). 


Artikel 6 Verplichtingen 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een vereniging op de peildatum tenminste te bestaan 
uit 25 gediplomeerde leden en 15 leden die AED-gecertificeerd zijn. De gediplomeerde leden die tevens 
beschikken over een geldig AED-certificaat tellen mee voor de bepaling van het totale aantal AED-ge- 
certificeerden. 

Artikel 7 Slotbepalingen 

1. De Subsidieregeling EHBO-verenigingen, vastgesteld op 26 augustus 2014, wordt ingetrokken. 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016. 

3. Deze regeling vervalt op 31 december 2016. 

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling EHBO-verenigingen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2015. 

Burgemeester en wethouders van Werkendam, 
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de secretaris, de burgemeester, 

A.J.L.G. van Oudheusden mw. S. Haasjes - van den Berg 
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